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Meddelande om FCC-bestammelser 
klass A 

Den har utrustningen har testats och 
befunnits uppfylla normkraven for en 
digital enhet i klass A, enligt artikel 15 i 
FCC-bestammelserna. Dessa krav har 
uppstallts for att ge skaligt skydd mot 
storningar nar utrustningen anvands i 
kommersiell miljo. Denna utrustning 
genererar, anvander och kan utstrala 
radiofrekvent energi och kan, om den inte 
installeras och anvands i enlighet med 
anvisningarna, fororsaka skadliga storningar 
av radiokommunikation. Anvandning av 
denna utrustning i ett bostadsomrade kan 
orsaka skadliga storningar, i vilket fall 
anvandaren maste komma till ratta med 
storningarna pa egen bekostnad. 
Slutanvandaren av denna produkt ska 
observera att andringar av utrustningen utan 
godkannande fran Hewlett-Packard kan 
resultera i att produkten inte uppfyller klass 
A-bestammelserna, i vilket fall FCC kan 
ogiltigforklara anvandarens rattigheter att 
anvanda utrustningen. 



Varumarken 

Alia produkter som omnamns i detta 
dokument kan vara varumarken som tillhor 
respektive foretag. 
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Komma igang 



MFP-delar 



MFP 




1 Automatisk dokumentmatare (ADF) 

2 Skannerglas 

3 Hylla 

4 Fack 1 

5 Fack 4 

6 Fack 3 

7 Fack 2 

8 Framlucka 

9 Tonerlucka 

10 Skarm 

1 1 Kontrollpanel 

12 Tillvalsfack 5 (inmatningsenhet med hog kapacitet) 

13 Efterbehandlingsenhet (tillval, utmatningsenhet) 
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Kontrollpanelen 




1) Skarm 9) Vilolage Pa/ Av 

2) Kontroll 10)Stopp 

3) Lagesvaljare 11) Starta 

4) Hjalp 12) Tom 

5) Numerisk knappsats 13) Rakneverk 

6) Avbryt 14)Aterstall 

7) Korrektur 15) Rakneverk 

8) Timer 

Du kan anvanda foljande funktioner fran kontrollpanelen: 

• f Kontroll (2) visar en sammanfattning av alia installningar som valts for aktuellt jobb. 

• W Lagesvaljare (3) andrar maskinens anvandningslage till kopiering, skanning/fax 
eller utskrift. 

• ? Hjalp (4) visar en skarm med hjalp for den funktion som ar vald eller bppnar skarmen 
Huvudoperatorslage. Alia funktioner har inte hjalpskarmar. 

• Numerisk knappsats (5) anvands for att knappa in numeriska varden. 

• • Avbryt (6) avbryter den kopiering som pagar sa att det gar att kopiera fran 
skannerglaset. 

• Korrektur (7) skriver ut en uppsattning kopior for att bekrafta om aktuella installningar 
ar korrekta. 

• Timer (8) lyser nar veckotimern ar aktiverad. Den har funktionen g6r att MFP automatiskt 
stanger av strommen under angivna tidsperioder (upp till en vecka). 

• • © Vilolage Av/Pa (9) aktiverar vilolaget (energispar) nar MFP ar inaktiv, eller aktiverar 
timerlaget nar veckotimern ar aktiv. 

• Stopp (10) stoppar kopieringen och rensar minnet. 

• Starta (11) aktiverar en kopiering eller skanning. 

• Tom (12) g6r att du kan stalla in antalet kopior pa nytt. 

• Rakneverk (13) visar raknarskarmen eller programmeringslagen for specialfunktioner. 

• # Aterstall (14) aterstaller MFP till automatiska lagesinstallningar eller 
huvudoperatorsinstallningar. 

• <^ Jobbminne (15) visar en skarm dar du kan lagra eller anropa jobb. 
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Skarmen 



VARNING Utsatt inte skarmglaset for hart tryck. Da kan det skadas. 

Skarmen ar en LCD-skarm som visar interaktiva skarmar med skarmknappar sa att du kan 
valja installningar. Det du valjer markeras nar du trycker pa det. Skarmen ar inte aktiv forran 
MFP ar fullstandigt uppvarmd. 

Anvand startskarmen for att anvanda alternativen efterbeh . enh, duplex, kontrast, skala, 

PAPPER OCh AVANCERAT. 

Under efterbeh . enh valjer du alternat. och sen kan du valja utmatningsfack, 

BINDNING, HAFTNING, UTMATNING eller HARDDI SKLAGRING. Du kan OCksa Valja HAFTNING 

och srtera. haftning aktiverar och inaktiverar haftningsfunktionen. srtera aktiverar och 
inaktiverar sorteringsfunktionen. 

Under duplex valjer du alternativ for dubbelsidig utskrift, 1- eller 2-sidsoriginal och utskrift. 

Under kontrast valjer du aterstall eller auto. Med dessa installningar kan du gbra 
kontrasten ljusare eller morkare . 

Under skala valjer du auto, zoom eller forval. Detta gor att du kan forminska eller forstora ett 
dokument. Du kan valja ett forinstallt storleksforhallande med forval eller justera manuellt med 
zoom, auto aterstaller forhallandet till 1 :1 . 

Under papper valjer du det fack som du vill kopiera fran. Papperets storlek visas. 
Motsvarande ikoner visar hur mycket papper som finns kvar i varje fack. 

Under avancerat valjer du original, utmatn . , rotation av eller lagra. original gor att 
du kan ange for MFP vilken typ av original som du kopierar (t.ex. blandade storlekar eller 
flikat papper). utmatn . medfor att du kan valja alternativ for kopieringen, t.ex. infoga forsattsblad, 
OH-6verlagg, upprepa en bild eller lagga till en stampel/ett overlagg. rotation av inaktiverar 
det automatiska laget som gor att en originalbild kan roteras 90 grader for att passa kopians 
orientering utan dataforlust. Nar rotation av valjs roteras t.ex. inte en bild med liggande 
orientering innan den skrivs ut pa ett papper med staende orientering. Om du vill skriva ut ett 
dokument med liggande orientering pa papper med staende orientering (eller tvartom) genom att 
forst rotera bilden maste det automatiska laget vara aktiverat (rotation av inte markerat) . 
lagra gor att du kan skanna ett dokument och spara det i MFP for senare utskrift. 
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Sla pa och stanga av MFP 

Nar du vill stanga av MFP trycker du pa huvudstrombrytaren (2) och sedan pa den 
sekundara strombrytaren (1). 



VARNING Stang alltid av MFP genom att trycka pa den sekundara strombrytaren (1 ) och sedan 
pa huvudstrombrytaren (2). 




1 Sekundar strombrytare 

2 Huvudstrombrytare 

Hjalplage 

De fiesta funktioner har ett hjalpalternativ. Nar du vill visa hjalpen trycker du pa ? Hjalp 
pa kontrollpanelen. 

Anvand alternativet ? Hjalp for att visa information om aktuell skarm och lara dig hur du utfor 
olika utskrifter. 

Nar du valjer ? Hjalp visas en lista over alia MFP-funktioner. Nar du trycker pa en funktion visas 
information om den funktionen. Sa har anvander du hjalpen: 

1 Tryck pa ? Hjalp. 

2 Tryck pa haftklamrar, hala, adf, toner, papper, hjalpmeny eller supportnummer for 
att visa specifik hjalpinformation. Valj ett amne. 

3 For hjalp om atgarder trycker du pa hjalpmeny mitt pa skarmen. 

4 Tryck pa Avsiuta for att ga tillbaka till skarmen som visades innan du tryckte pa ? Hjalp. 
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Anvanda skannerglaset 



Anvand skannerglaset nar originalen inte passar for anvandning med den automatiska 
dokumentmataren (t.ex. om storleken ar inkompatibel eller nar originalen ar vikta, 
haftade, rivna eller i daligt skick). 

Du kan anvanda skannerglaset med foljande maxstorlekar: 

• 280 x 432 mm (11 x 17 turn) ark eller bok 

• 6,8 kg bokvikt 

• 30 mm (1 ,2 turn) tjocklek 

Anvanda skannerglaset 

1 Placera originaldokumentet med framsidan nedat i det bakre vanstra hornet pa skannerglaset. 




2 Stang dokumentlocket for att undvika att dokumentet forflyttas pa skannerglaset. 
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Anvanda den automatiska dokumentmataren (ADF) 



Den automatiska dokumentmataren (ADF) matar automatiskt upp till 1 00 original som ar 
placerade med framsidan uppat i facket. ADF ska endast anvandas med ohaftade, ovikta, 
jamna, raka originaldokument. Se Pappersformat for matten pa olika papperstyper. 
Foljande storlekar kan anvandas i ADF: 



•A3 • B4 • 5,5x8,5R+ 

• A4 • B5 • Letter 

• A4R • B5R • LetterR 

• A5 • B6R • Legal 

• A5R • 5,5x8,5 • Tabloid 



Du ska inte anvanda ADF med foljande: 

• bojda, skrynkliga eller vikta dokument 

• paklistrade eller urklippta dokument 

• bocker 

• glattat papper, OH-film, fortryckta formular eller cellofan 

• vikta, halslagna eller haftade dokument 

• mycket tunna eller tjocka dokument (tunt papper ar 49 till 57 g/m 2 , tjockt papper ar 
90 till 200 g/m 2 . 

Anvanda ADF 

MFP identifierar ratt pappersformat efter hur pappersledarna ar installda pa ADF. 

1 Placera originaldokumentet med framsidan uppat i facket pa ADF. Se till att ADF ar 
ordentligt stangd. 

2 Justera pappersledarna till storleken pa det dokument som ska matas igenom ADF. 




3 Anvand den numeriska knappsatsen for att ange hur manga kopior du vill ha. 

4 Tryck pa Starta. 
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Anvanda ADF med blandade original 

Originaldokument som innehaller flera olika pappersformat kan kopieras fran ADF i ett av de tva 
automatiska lagena. I laget Auto under papper produceras kopiorna pa blandade pappersformat 
for att matcha originalen. I laget Auto under skala produceras kopiorna pa en gemensam 
pappersstorlek som du valjer. Ett passande storleksforhallande valjs automatiskt. 

1 Lagg originaldokumenten i ordning med framsidan uppat langst in till vanster i ADF. Om du 
har nagot material som ar storre an A4-papper (210 x 297mm) ska det matas med den korta 
sidan forst. 

2 Justera pappersledarna till de storsta dokumentsidorna. 

3 Tryck pa Starta. 

Valja pappersformat 

Orientering 

Du kan anvanda Auto-laget under antingen SKALA eller PAPPER for att kopiera originaldokument 
pa papper som matas in i kopiatorn pa ett annat satt an originalet. Om originaldokumentet t.ex. 
matas in med korta sidan forst i ADF och det enda papperet som lagts i ar av samma storlek men 
orienterad med den langre sidan forst roterar MFP automatiskt bilden sa att kopian matas 
ut ordentligt. 

Med Auto-lage under SKALA roteras bilden och originalbilden forminskas eller forstoras sa att den 
passar det valda papperet. 

Auto-lage under PAPPER roterar bara bilden och valjer samma pappersformat som originalet. 
Inaktivera automatisk rotation 

Standardinstallningen for automatisk rotation ar pa (rotation av ar markerat). Du kan 
inaktivera automatisk rotation genom att trycka pa rotation av pa skarmen. 

Forminska och forstora 

Anvand laget Zoom for att forminska eller forstora den kopierade originalbilden i steg 
om 1 procent. 

1 Tryck pa zoom pa skarmen. 

2 Anvand numren eller pilarna pa snabbmenyn for att stalla in storleken. 

3 Tryck pa ok. 

4 Lagg originaldokumentet i ADF eller pa skannerglaset. 

5 Tryck pa Starta. 

Vertikal/horisontell zoomning (radera) 

Anvand laget Vertikal/horisontell zoomning for att forminska eller forstora vertikala eller 
horisontella matt. 

1 Tryck pa zoom pa skarmen. 

2 Tryck pa vert . for att valja en vertikal proportion eller tryck pa Horis . for att valja en 
horisontell proportion. 

3 Anvand numren eller pilarna pa snabbmenyn for att stalla in storleken. 

4 Tryck pa ok. 

5 Valj kopieringsstorlek. 

6 Lagg originaldokumentet i ADF-facket eller pa skannerglaset. 

7 Tryck pa Starta. 
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Dubbelsidig (2-sidig kopiering) 

Anvand dubbelsidig kopiering nar du vill g6ra en 2-sidig kopia fran ett originaldokument pa flera 
sidor som ar tryckt pa en sida eller ett originaldokument som ar tryckt pa bada sidor. 

Sa har anvander du dubbelsidig utskrift 

1 Om originaldokumentet ar tryckt pa en sida trycker du pa l ► 2 . 
Om originaldokumentet ar tryckt pa tva sidor trycker du pa 2 ► 2 . 

2 Lagg originaldokumentet i ADF-facket eller pa skannerglaset. 

3 Tryck pa Starta. 

Anvanda funktioner pa efterbehandlingsenheten (tillval) 
Haftning 

Med haftningsfunktionen kan du hafta dina kopior. Du kan valja haftning i ett horn eller 
dubbelhaftning langs sidan. For papper med specialformat, se Pappersformat for 
efterbehandlingsenheten . 

1 Tryck pa al tern at . 

2 Pa menyn haftning valjer du en haftningsposition och ett bindningslage (om tillampligt). 

3 Tryck pa ok. 

4 Tryck pa original. 

5 Valj originalets orientering och tryck pa ok. 

6 Valj fler kopieringsfunktioner om du vill, inklusive antalet kopior. 

7 Placera originaldokumentet i ADR 

8 Tryck pa Starta. 

Halning 

For papper med specialformat, se Pappersformat for efterbehandlingsenheten . 
Obs! Du ska inte hala specialpapper (t.ex. etiketter, flikade ark eller OH-film). 



1 


Tryck pa alternat. 


2 


Tryck pa hala. 


3 


Valj halplacering. 


4 


Tryck pa ok. 


5 


Tryck pa original. 


6 


Valj originalets orientering och tryck pa ok. 


7 


Valj fler kopieringsfunktioner om du vill, inklusive antalet kopior. 


8 


Placera originaldokumentet i ADF 


9 


Tryck pa Starta. 
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Mittvikning 

Du kan vika upp till tre ark utan att anvanda haftningsfunktionen. For papper med specialformat, 
se Pappersformat for efterbehandlingsenheten . 

1 Stang dokumentlocket och tryck pa Aterstall for att rensa foregaende installningar. 

2 Tryck pa alternat. 

3 Tryck pa vikning. 

4 Tryck pa ok. 

5 Valj fler kopieringsfunktioner om du vill, inklusive antalet kopior. 

6 Placera originaldokumentet i ADR 

7 Tryck pa Starta. 

Trippelvikning 

Efterbehandlingsenheten (tillval), som ar bra for broschyrer/haften och brev, tar A4- eller 
Letter-papper och viker det tre ganger. For papper med specialformat, se Pappersformat for 
efterbehandlingsenheten . 

1 Tryck pa alternat. 

2 Tryck pa trippelvikning. 

3 Tryck pa ok. 

4 Valj fler kopieringsfunktioner om du vill, inklusive antalet kopior. 

5 Placera originaldokumentet i ADF 

6 Tryck pa Starta. 

Forsattsark 

For sarskilda pappersformat som bindningsenheten (tillval) anvander, se Pappersformat for 
efterbehandlingsenheten . 

1 Stang dokumentlocket och tryck pa Aterstall for att rensa foregaende installningar. 

2 Tryck pa alternat. 

3 Tryck pa forsattsark. 

4 Valj alternativ for framsida och baksida. Valj det fack som du vill anvanda for varje ark. 

5 Tryck pa ok tva ganger. 

6 Valj fler kopieringsfunktioner om du vill, inklusive antalet kopior. 

7 Lagg arken i facken pa bindningsenheten. 

8 Placera originaldokumentet i ADF. 

9 Tryck pa Starta. 
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Skapa haften 

1 Stang dokumentlocket och tryck pa Aterstall for att rensa foregaende installningar. 

2 Tryck pa alternat. 

3 Tryck pa Haftning & Vikning. 

4 Tryck pa ok. 

5 Om ett forsattsark ska infogas trycker du pa forsattsark och sedan pa Hafte. 
Valj lampliga alternativ. 

6 Valj fler kopieringsfunktioner om du vill, inklusive antalet kopior. 

7 Placera originaldokumentet i ADR 

8 Tryck pa Starta. 

Pappersformat for efterbehandlingsenheten 

Foljande tabell visar standardpappersformat som kan anvandas for haftning, halning, mittvikning 
och trippelvikning samt infogning av omslag. 



Storlek 


Haft- 
ning 


Halning 


Mittvikn- 
ing 


Trippel- 
vikning 


Infoga omslag 




Ovre fack 


Nedre fack 


A3 






>/ 








A4 














A4R 






>/ 








A5 














B4 






>/ 








B5 














B5R 














5,5 x 8,5 














5,5 x 8,5R+ 














Folio (F4)R 














Letter 














LetterR 














Legal 














Tabloid 


>/ 













Vissabreda pappersformat kan hanteras. Mer information f inns i Handbok for systemadministratdrer. 
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Q Utskrift 
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Visa utskriftsskarmen 



Du kan anvanda MFP for att lagra utskrifter som skickats fran datorn. Sa har kommer du at dessa 
utskrifter senare: 

1 Tryck tva ganger pa & Lagesvaljaren. 

2 For att skriva ut valjer du namnet pa den lagrade utskriften. 

3 Tryck pa Starta. 

Visa konfigurationssidan 

Sa har visar du konfigurationssidan: 

1 Tryck tva ganger pa 0 Lagesvaljaren. 

2 Tryck pa information. 

3 Tryck pa KONFIGURATIONSSIDA. 

4 Tryck pa Starta. 
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Fylla pa facken 



Fackl 



Fack 1 kan innehalla upp till 100 ark med papper pa 75 g/m . Storlekar mellan 100 x 148 mm 
(5,5 x 8,26 turn) och 314 x 459 mm (12,36 x 18,07 turn) kan anvandas. For papper med 
specialformat, se Pappersformat som kan hanteras i facken . 

Fylla pa papper 



Obs! OH-film ska laggas i ett ark i taget. 

1 Oppna fack 1 . Fack 1 finns pa hoger sida pa MFP. 




2 Oppna fackforlangningen. 

3 Lagg papper i facket och justera pappersledarna till ratt storlek. 




Fylla pa flikat papper 

Det ovre arket laggs med framsidan nedat som forsta flik i en fardig uppsattning. Efterfoljande ark 
foljer i serie. 

1 Oppna fack 1 och oppna fackforlangningen. 




18 4 Fylla pa facken 



svww 



2 Lagg i ark med utskjutande flikar sa att fliken ligger till vanster langst in i facket. Bredden pa 
fliken ska vara 12,5 mm (0,5 turn) eller mindre. 




Fack 2 och 3 

2 

Fack 2 och 3 kan innehalla upp till 500 ark med papper pa 75 g/m . Storlekar mellan 
210 x 140 mm (8.26 x 5,51 turn) och 314 x 459 mm (12,36 x 18,07 turn) kan anvandas. 
For papper med specialformat, se Pappersformat som kan hanteras i facken . 

Fylla pa papper 



Obs! Nar papperstypen visas pa fackindikatorn pa skarmen lagger du i angivet papper. 

1 Dra ut fack 2 eller 3 och oppna pappersmatningsvalsen. 




2 Lagg papper i facket och justera pappersledarna sa att de passar papperet. 



Obs! Lagg inte papper ovanfor den tjocka r6da linjen. 

3 Flytta det grona spaken pa den bakre pappersledaren till papperets kant. 




4 Stang pappersmatningsvalsen. 

5 Stang facket. 
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Fylla pa flikat papper 

Det ovre arket laggs med framsidan nedat som forsta flik i en fardig uppsattning. Efterfoljande ark 
foljer i serie. 

1 Lagg i ark med utskjutande flikar sa att fliken ligger till vanster langst in i facket. Bredden pa 
fliken ska vara 12,5 mm (0,5 turn) eller mindre. 




2 Ange papperstypen som flik i Huvudoperatorslage. 



20 4 Fylla pa facken 



svww 



Fack 4 



Fack 4 kan innehalla upp till 1 ,500 ark med papper pa 75 g/m . Storlekar mellan 21 0 x 1 40 mm 
(8.26 x 5,51 turn) och 31 4 x 459 mm (1 2,36 x 1 8,07 turn) kan anvandas. For papper med 
specialformat, se Pappersformat som kan hanteras i facken . 

Fylla pa papper 



Obs! Nar papperstypen visas pa fackindikatorn pa skarmen lagger du i angivet papper. 

1 Dra ut fack 4 och oppna pappersmatningsvalsen. 




2 Lagg papper i facket. 



Obs! Lagg inte papper ovanfor den tjocka roda linjen. 

3 Flytta det grona spaken pa den bakre pappersledaren till papperets kant. 




Obs! Anvand den grona spaken om du vill flytta den framre eller bakre pappersledaren. 
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4 Stang pappersmatningsvalsen och justera pappersledarna sa att de passar papperet om 
sa behovs. 

5 Stang facket. 

Fylla pa flikat papper 

Se Fylla pa flikat papper under avsnittet Fack 2 och 3 . 
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Fack 5 (tillval) 

2 

Fack 5 kan innehalla upp till 4000 ark med papper pa 75 g/m . Foljande tva versioner av fack 5 ar 
tillgangliga for denna MFP: 

• hp hogkapacitetsenhet for 4000 ark (A4/Letter) Detta tillvalsfack konfigureras for A4 eller 
Letter under installationen. 

• hp hogkapacitetsenhet for 4000 ark (A3/Letter) Detta tillvalsfack konfigureras for A3 eller 
Ledger under installationen. 

Obs! A4/Letter-versionen konfigureras for antingen A4 eller Letter under installationen, medan 

A3/Ledger-versionen konfigureras for A3 eller Ledger under installationen. Om du vill 
konfigurera fack 5 for andra pappersformat kontaktar du din serviceleverantor. 

For papper med specialformat, se Pappersformat som kan hanteras i facken . 

Fylla pa papper 

Obs! Nar papperstypen visas pa fackindikatorn pa skarmen lagger du i angivet papper. 

1 Oppna luckan till fack 5. 

2 Tryck pa pappersmatningsknappen for att sanka den nedre panelen. 




Obs! Lagg inte papper ovanfor den roda linjen. 

3 Lagg papper i facket. 




4 Stang den ovre luckan. 
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Fack 5 (tillval) 23 



Fylla pa flikat papper 

Det ovre arket laggs med framsidan nedat som forsta flik i en fardig uppsattning. Efterfoljande ark 
foljer i serie. 

1 Lagg i ark med utskjutande flikar sa att fliken ligger till vanster langst in i facket. Bredden pa 
fliken ska vara 12,5 mm (0,5 turn) eller mindre. 




2 Ange papperstypen som flik i Huvudoperatorslage. 
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Pappersformat som kan hanteras i facken 



Foljande tabell visar standardpappersformat for varje fack. 



Storlek 


Fackl 


Fack 2 


Fack 3 


Fack 4 


Fack 5 




A4/Letter 


A3/Ledger 


A3 






«/ 






^ 3 


A4 






«/ 




^ 2 


^ 3 


A4R 






«/ 






^ 3 


A5 






«/ 








B4 






«/ 






^ 3 


B5 






«/ 




^ 2 




B5R 






«/ 








5,5 x 8,5 




a/ 1 










Folio (F4) 






«/ 






\/ 3 


Letter 






«/ 






^ 3 


LetterR 




a/ 1 








^ 3 


Legal 






«/ 






^ 3 


Tabloid 






«/ 






^ 3 



Kraver installing for specialstorlek i Huvudoperatorslage. Mer information finns i Handbok 
for systemadministratdrer. 

2 

Fack 5 konfigureras for A4 eller Letter under installationen. For andra pappersformat maste 
facket andras. Kontakta din tjansteleverantor. 

3 

Fack 5 konfigureras for A3 eller Ledger under installationen. For andra pappersformat maste 
facket andras. Kontakta din tjansteleverantor. 



Obs! Vissa breda pappersformat kan hanteras. Mer information finns i Handbok for systemadministratdrer. 
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Fylla pa toner 



Fylla pa toner 

Toner kan bytas ut medan MFP ar i drift. 



VARNING! Om du far toner pa huden eller kladerna ska du tvatta med kallt vatten. Varmt vatten far tonern att fasta. 
1 Oppna tonerluckan. 




4 Hall den nya tonerflaskan uppratt och skaka den forsiktigt uppat och nedat. 
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5 



Ta av tonerlocket. 




6 Placera flaskan vagratt och rikta in flaskans ringar med gangorna pa tonerenheten. 




7 Tryck in tonerenheten och stang tonerluckan. 




8 Kassera eller atervinn tomma tonerflaskor enligt lokala bestammelsei 
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Tomma ladan med pappersspill 



Tomma ladan med pappersspill 



Om du har installerat en halslagningsenhet som tillval visas ett meddelande pa skarmen nar det ar 
dags att tomma ladan med pappersspill (fran halslagningen). 

1 Oppna luckan till efterbehandlingsenheten och ta ut ladan med pappersspill. 



2 Tom ladan. 




3 Satt tillbaka ladan i dess ursprungliga position och stang sedan luckan 
till efterbehandlingsenheten. 
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Atgarda papperstrassel 



Atgarda papperstrassel 



VARNING! Observera foljande information for att skydda dig fran skador: 

• Omradet till hoger pa ADU-enhetens (enhet for dubbelsidig utskrift) baksida genererar 
hog voltspanning. Vidror inte detta omrade nar strommen till MFP ar paslagen. 

• Fixeringsenheten ar mycket het. Vidror inte fixeringsenheten nar du tar bort ADU eller 
nar du atgardar papperstrassel. 

• ADU-enheten ar tung. Hantera varsamt och dra ut den forsiktigt. 

• Lagg inte handen mellan MFP-chassit och ADU. 

• Stoppa inte in handen inuti broschyrfacket pa efterbehandlingsenheten (tillval) nar du 
tar ur haften. Det finns en valsenhet dar som kan valla skador. 



VARNING Nar du atgardar papperstrassel ska du se till att du tar bort alia bitar av det papper som fastnat fran MFP. 

Undvik att vidrora eller repa trumman pa nagot satt. Metallforemal och magnetiska objekt, t.ex. klockor 
och smycken, far inte vara i narheten av trumomradet. 



Nar du far ett pappersmatningsfel slutar MFP att kopiera eller skriva ut och en pappersfelkod visas 
pa skarmen for att ange papperstrassel. En blinkande kod visar det omrade som ska atgardas . 
Du kan visa hjalp genom att trycka pa illustrationen nar den blinkande koden visas. Ta bort 
papperet fran varje blinkande omrade tills alia platser ar atgardade. Foljande illustration ar ett 
exempel pa hur ett papperstrassel kan visas pa skarmen. 



Papperstrassel 

Tryck pa GUIDE for att fa hjalp att ta bort trassel 
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Oppna den ovre luckan till 
fack 5 och ta bort papper 



Foljande tabell visar de olika koderna for de platser pa MFP dar papperstrassel kan uppsta. 



Pappersfelkoder 



Kod 


Plats 


Kod 


Plats 


Kod 


Plats 


1 


Fack 2 


8 


Mellan fack 5 och MFP 


14 


ADF 


2 


Fack 3 


9 


Ovre, hogra hornet 


15 


ADF 


3 


Fack 4 


10 


Ovre, mitt 


16 


Ovre, efterbe- 
handlingsenhet 


5 


Fack 5 


11 


Ovre, vanstra hornet 


17 


Bindningsenhet 


6 


Fackl 


12 


Mellan, mitt 


18 


Broschyrfack 


7 


Hoger lucka pa MFP 


13 


ADU eller mellan, mitt 
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Pappersformat 



Foljande tabell visar matten pa vanliga pappersformat. 



Storlek 


Turn 


Mm 


A3 


11,69 x 16,54 


297 x 420 


A4 


8,27 x 11,70 


210 x 297 


A4R 


11,70x8,27 


297 x 210 


A5 


5,83 x 8,27 


148x210 


A5R 


8,27 x 5,83 


210 x 148 


B4 


10,12 x 14,33 


257 x 364 


B4R 


14,33 x 10,12 


364 x 257 


B5 


7,17 x 10,12 


182x257 


B5R 


10,12x7,17 


257 x 182 


B6R 


5,02x7,17 


128 x 182 


5,5 x 8,5 


5,5 x 8,5 


140x216 


5,5 x 8,5R+ 


8,5 x 5,5 


216 x 140 


Letter 


8,5 x 11,0 


215,9x279,4 


LetterR 


11,0x8,5 


279,4x215,9 


Legal 


8,5 x 14 


215,9x355,6 


Tabloid 


11,0 x 17,0 


279,4x431,8 
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B Information om garanti 
och lagbestammelser 



Meddelande om Hewlett-Packards begransade garanti 

1 HP erbjuder inte kunden nagon produktgaranti for denna MFP. Du kan emellertid kontakta en 
auktoriserad HP-aterforsaljare for att fa mer information om kontrakt for service och underhall. 
Garanti for forbrukningsmaterial beskrivs nedan. 

2 HP-produkter kan innehalla renoverade delar motsvarande nya vad galler prestanda eller 
delar som kan ha anvants i mindre utstrackning vid testning av produkten. 

3 GARANTIN (OM NAGON) OVAN AR DEN ENDA GALLANDE OCH INBEGRIPER INGA 
ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, SKRIVNA ELLER MUNTLIGA (INOM GRANSERNA 
FOR LOKALA LAGAR). HP FRANSAGER SIG ANSVAR FOR ALLA underfOrstadda 
GARANTIER OCH VILLKOR FOR SALJBARHET, TILLFREDSSTALLANDE KVALITET OCH 
LAMPLIGHET FOR SPECIELLA ANDAMAl. Vissa lander/regioner, delstater och provinser 

ti Mater inte tidsbegransning av underforstadda garantier varfor ovan namnda begransning 
eller undantag kanske inte galler dig. Denna garanti ger dig vissa juridiska rattigheter och 
du kan ocksa ha andra rattigheter som kan variera mellan olika lander/regioner, delstater 
eller provinser. 

4 DEN ERSATTNING DU HAR RATT TILL ENLIGT GARANTIN AR DEN ENDA ERSATTNING 
DU KAN FA (INOM GRANSERNA FOR LOKALA LAGAR). HP ELLER HP: 

s AterfOrsaljare bar aldrig ansvar fOr datafOrlust, fOljdskador 

(INKLUSIVE VINST- ELLER DATAFORLUST) ELLER ANDRA SKADOR, OAVSETT OM DE 
STODS AV KONTRAKT, SKADESTANDSRATT ELLER ANNAT. Vissa lander/regioner, 
delstater och provinser ti Mater inte undantag eller begransning vad galler foljdskadeersattning 
varfor ovan namnda begransningar eller undantag kanske inte galler dig. 

5 GARANTI VILLKOREN UTESLUTER, BEGRANSAR ELLER ANDRAR INTE DE 
LAGSTADGADE RATTIGHETER DU HAR VID KOP AV PRODUKTEN, UTAN AR 
ETT KOMPLEMENT TILL DEM (INOM GRANSERNA FOR LOKALA LAGAR). 
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Register 



Nummer 

2 hal 11 

2-sidig kopiering 11 

3 hal 11 

A 

ADF 9 

artikelnummer ii 

automatisk dokumentmatare 9 

B 

brevvikning 12 
broschyrvikning 12 
byta toner 28 

D 

dubbelsidig 11 
F 

fack 1 1 8 
fack2 19 
fack 3 19 
fack 4 21 
fack 5 23 
fylla fack 2 19 
fylla fack 3 19 
fylla fack 4 21 
fylla fack 5 23 
fylla facken 

pappersformat 25 
fylla pa fack 

pappersformat 25 
fylla pa fack 1 18 
fylla pa toner 28 
fbrminska 10 
forstora 10 
forsattsark, infoga 12 

G 

glas 8 
gora hal 11 

H 

hjalp 5 
hjalplage 5 

horisontell zoomning 10 



halning 11 

pappersformat 13 
haften, skapa 13 
haftning 11 

pappersformat 13 

infoga forsattsark 12 
pappersformat 13 

K 

klammer 11 

koder, pappersfel 34 

kontrollpanelen 3 

L 

ladda fack 1 18 
ladda fack 2 19 
ladda fack 3 19 
ladda fack 4 21 
ladda fack 5 23 

M 

magasin 

pappersformat som kan hanteras 25 
mindre bild 10 
mittvikning 12 
matt 

pappersformat 35 
O 

olika storlekar pa original 10 
orientering 10 

original med blandade storlekar 10 
P 

papper som fastnat 34 
pappersfelkoder 34 
pappersformat 

fylla pa fack 25 

halning 13 

haftning 13 

infoga forsattsark 13 

vanliga 35 

vikning 13 

pappersformat for efterbehandlingsenheten 
papperstrassel 34 
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s 

skannerglas 8 
skapa haften 13 
sla pa 5 
stanga av 5 
storre bild 10 

T 

trippelvikning 12 

tomma ladan med pappersspill 32 
U 

utskrift 16 
utskriftsskarm 16 

V 

vertikal zoomning 10 
vika papper 12 
vikning 
pappersformat 13 

o 

A 

atgarda papperstrassel 34 



40 
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